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Sensibilite ou precision? 

Dans la collecte des references, la reformulation de la premiere equation est imperative. 

Elle se fait vers plus de sensibilite et/ou plus de precision. 


La premiere equation 

La formulation de la premiere equation est 
essentielle car c'est elle qui decide de « la 
suite des evenements ». 

Dans cette formulation, le premier element a 
prendre en compte est le theme central de 
la these (v. le numero precedent de La Revue 
du Praticien [Rev Prat 201 4;64(2):1 82]). 
Line requete sur ce theme donne des 
resultats variables et un nombre plus grand 
de references avec « I’etiologie des arthrites 
de I'enfant » qu’avec « I’ablation d’un mate- 
riel d’osteosynthese en ambulatoire ». 

Le volume de la banque de donnees inter- 
rogee intervient aussi dans le resultat de cette 
premiere equation. Le contenu de Pub- 
Med/Medline se compte en millions de refe- 
rences quand celui de la Banque de don- 
nees en sante publique (BDSP) est limite a 
quelques centaines de milliers de references. 
Ainsi, une requete sur un sujet relativement 
« confidentiel » dans une banque de don- 
nees d’envergure limitee recoltera un petit 
nombre de references. A I’inverse, I’inter- 
rogation d'une volumineuse banque de 
donnees comme PubMed/Medline, Google 
Scholar ou Web of Science sur un vaste sujet 
affichera un tres grand nombre de referen- 
ces. Dans le premier cas, il sera justifie 
d’ameliorer la sensibilite de la requete (et 
d’augmenter ainsi le nombre des references), 
dans le second c’est la precision de la requete 
qu’il sera judicieux d’ameliorer afin de limi- 
ter le nombre de references. Enfin, dans cer- 
tains cas, il sera interessant d’explorer les 
deux voies, celle de la sensibilite et celle de 
la precision. 

La suite des evenements 

Quelle que soit la banque de donnees inter- 
rogee, revolution de I’equation de recherche 
vers plus de sensibilite se fait en supprimant 
un ou plusieurs membres de I’equation. A 


I’inverse, son evolution vers plus de preci- 
sion est obtenue en ajoutant un ou plusieurs 
membres a I’equation de recherche. 

La syntaxe de la banque de donnees condi- 
tionne la fagon de faire evoluer I’equation. 
Lorsque cette syntaxe est tres riche, d’autres 
possibilites devolution sont offertes. Ainsi, 
dans PubMed/Medline: 

- revolution vers plus de sensibilite est obte- 
nue en supprimant un qualificatif dans une 
affiliation descripteur/qualificatif, en rempla- 
gant un champ [mh] par un champ [tiabj* 
ou en supprimant un membre de I’equation ; 

- revolution vers plus de precision se fait 
en ponderant un descripteur, en evitant 
I’explosion d’un descripteur* ou en ajoutant 
un membre a I’equation de recherche. 

En pratique, une premiere selection des refe- 


rences est faite a partir des resultats de la 
premiere equation de recherche. La selection 
se poursuit avec les resultats obtenus en 
faisant evoluer I’equation soit vers plus de 
sensibilite, soit vers plus de precision. 

Dans certains cas, la premiere equation sem- 
ble etre un bon compromis entre sensibilite 
et precision et fournit un lot de references 
satisfaisant (et en adequation avec la requete). 
C’est dans ces cas qu’il peut etre interes- 
sant d’explorer les deux voies et d’analyser 
les resultats d’une requete plus sensible et 
ceux d’une requete plus precise. • 


* Les notions d’affiliation descripteur/qualificatif, de champ, 
de ponderation et d’explosion ont ete developpees dans 
La Revue du Praticien en mars 2012 (n° 3, p. 384), en 
mai 201 2 (n° 5 p. 682) et en juin 201 2 (n° 6, p. 794). 


RAPPEL SUR LA SENSIBILITE FT 
LA PRECISION D’UNE RECHERCHE 

La sensibilite* d’une recherche: 

- peut etre assimilee a la sensibilite d’un test diagnostique; 

- correspond au rapport des documents adequats trouves par I’outil 
de recherche sur les documents adequats trouves par les experts 
dans la base documentaire. 

La precision* d’une recherche: 

- peut etre assimilee a la valeur predictive positive d’un test diagnostique ; 

- correspond au rapport des documents adequats trouves par I’outil 

de recherche sur la totalite des documents trouves par I’outil de recherche. 

Exemple 

Dans la base documentaire (la banque de donnees interrogee), 100 references 
sont en adequation avec le theme de votre recherche (dixit les experts qui ont 
analyse la base). 

Votre requete affiche 300 references dont 80 sont des references adequates. 
La sensibilite de votre recherche est : 80/100 = 80 %. 

La precision de votre recherche est : 80/300 = 27 %. 


* Ces notions ont ete detaillees dans La Revue du Praticien en septembre 2012 
(n° 7, p. 960) et octobre 2012 (n° 8, p. 1132). 
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